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pisas 

LABSUN 




Incio Empresa 



Pisos Laminados Zocalos 



Espuma Catálogo De Color Conocimiento 



Pedidos Contáctenos 



Incio > Pisos laminados > Uso de piso laminado > Piso laminado para casa,dormitorio y sala > 



PRODUCTOS 

Pisos laminados 

Espesor de Piso Laminado 

Densidad de piso laminado 

Tráfico de Piso laminado 

Uso de piso laminado 

Click de piso laminado 

Groove biselado de piso 
laminado 

Molduras zocalos para pisos 
Espuma 

Catálogo de Color 
Catálogo de Superficie 



PRODUCTOS 




Piso flotante nogal mader 

Labsun pisos laminados 
nogal se 



Piso flotante rojo cerezo 



Piso flotante rojo 
cerezo,Cerez 



B Piso flotante madera rojo 

El piso flotante tiene las 
vent 




Piso flotante rojo cerezo 

El piso flotante tiene las 
vent 



¿Puedo instalar el piso laminado en las escaleras? 



Muhos clientes de labsun piso flotante preguntan:"¿Puedo instalar el oiso laminado en dirección opuesta a la de las 
escaleras? 

Planea con anticipación para completar un proyecto exitoso.lnstalar pisos laminados es fácil, pero es necesario tener un 
plan antes de instalarlo para realizar el trabajo de forma exitosa. Instalar las tablas en dirección opuesta puede ser una 
tarea difícil y estas puec^BHar la estética del piso. Las tablas instaladas de forma inapropiada también pueden 
dificultar la instalación terminación. 

Labsun pisos flotantes dHHBfcyor fabricante de zocalos molduras de China. 




Instalación piso flotaii laminado en escaleras de las casas. 

Es posible colocar las tai^HHInadas en la escalera en una dirección diferente a la del piso superior o inferior, pero no es 
recomendable. Estéticamente, el cambio en la dirección de las tablas del piso a la escalera puede ser discordante. Lo ideal 
sería que, si instalas tablas laminadas en el piso superior, deberías instalarlas en la misma dirección que en las escaleras, 
no en la dirección del piso de abajo. De la misma forma, si ya has instalado el piso superior y debes cambiar de dirección 
en las escaleras, instala las tablas del piso inferior con la misma dirección que en la escalera. La moldura que cubre la 
nariz de escalera es una pieza de machimbre que se ajusta a la tabla en el borde de la escalera, por lo tanto, lo ideal sería 
instalar las tablas paralelas a lo largo de la escalera. 




PEDIDOS 

Pedido de pisos 
flotantes de 8.3mm para 
cliente de Uruguay. 
Contrato NO.150115 
Medida: 1218 x 198 x 
8.3mm AC5,HDF,Texture 

Pedido de pisos flotantes 
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a : Piso flotante laminado Roble para casa v : 

¿PUEDO I NSTALAR EL PISO LAMINADO EN LAS ESCALERAS? 

Déjenos sus comentarios e inquietudes, le responderemos a la brevedad posible , muchas gracias! 

Name (required) * Email (required) * 

Phone 
Detalles * 



SW&li Click the picture to refresh Send 



JiNan LabSun Wood Co.,Ltd Footer Navigation 



Conocimiento 



Contacto 



Proveedor de piso laminado,fabricante piso 
flotante,proveedor pisos flotantes de 
china,suelo laminado de china,exportacion 
piso laminadojabsun piso laminado, piso de 
madeira laminado. 



Empresa 

Pisos laminados 

Espuma 

Molduras zocalos para pisos 
Catálogo de Color 
Catálogo de Superficie 
Conocimiento 
Pedidos 




Clasificación de Categoría 
de Pisos Laminados Pisos 
Flotant 
(05-04) 

Cómo limpiar pisos flotantes 
de concreto? 

(05-04) 

Como limpiar piso flotante 
con sellado y sin sellado? 
(04-30) 



Skype: leriana.jia 

86-531-86012509 

+86-18769758701 

ventas@labsunwood.com 

Room 1005,Fengli building Quan 

cheng road No.318,Jinan 

city,Shandong province,China. 
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